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Set 31 vs Set 30 
_ TITL CO 

Set 31 = 0.07 + 1.00 Set 30 
Value StdDev t-ratio Prob. 
Intercept 0.0664 0.1177 0.56 0.58 

Slope 1.0034 0.0091 -0.37 0.71 


-0.37 0.71 
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Set 30 

With 95% Confidence Intervals 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lrvl0001 





